Macintosh をお使いのお客様へ 


Mac OS 8. x 、9. x をご利用の環境で PRINT Image Framer Tool Ver .2.1.0 ( Rev .2.1 a ) をご使用になると、 
以下の不具合が発生します。 

Macintosh で PRINT Image Framer Tool をお使いいただく場合は、必ず Ver .2_1.1 ( Rev .2.1 c ) 以上を 
ご使用ください0 

L - 400に同悃されているソフトウェア CD - ROM には 、 PRINT Image Framer Tool Ver .2.1.1( Rev .2.1 c ) 
以上が収録されています。 

すでにプリンタなどに同悃されている PRINT Image Framer Tool をお使いのお客様は、バージョンまたは 
リビジョンを以下の手順でご確認ください。 

バージョンが 2.1.0 ( Rev .2.1 a ) 以下の場合はアンインス!ルし、同悃の CD - ROM から Ver .2.1.1 
( Rev .2.1 c ) 以上をインストールしなおしてご使用ください。 

【不具合内容】 

PRINT Image Framer Tool Ver .2.1.0 ( Rev .2.1 a ) を使用して fdp 形式のフレームデータ （「 e 123 .fdpj 
などのデータ）をご利用になると、場合によつては、 fdp 形式のフレームデータが保存されているフォルダ、 
およびそのフォルダに保存されているファイルやフォルダが、すべて削除されてしまいます。 

[PRINT Image Framer Tool のリビジョン （ Rev.) およびバージョン (Ver.) 確認方法】 

Macintosh 用 PRINT Image Framer Tool のリビジョン （ Rev .) は、製品に添付されているソフトウェア 
CD - ROM のレーベル面に記載されていますので、そちらをご確認ください。 Rev .2.1 a と記載されて 
いる場合はご使用にならず、 Rev .2.1 c 以上のものをご使用ください。 

また、バージョン （ Ver .) は、以下の方法でご確認ください。 

1. デスクトップ上にある 「PRINT Image Framer Tool 2.1 J アイコンをダブルクリックして、 
PRINT Image Framer Tool を起動します 0 

_-ダブルクリックします0 

ft PRINT frn^oe Framer Tool2.1 ■ 


2. 画面左上のアップルメニューから 「EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 についてを 
選択します。 



選択します。 


3. 表示された画面の中の、ノ X —ジョン表示を確認します。 



バージヨンを確認します。 


画面の例は、 Ver .2.1.0 です。このバージヨンの PRINT Image Framer Tool はご使用にならない 
でください。 Ver . 2 . 1 ■ 1以上をご使用ください 0 


〆 ，、、注胃> 

デスクトツプ上に表示されているアイコン、およびアプリケーションのアイコンには、バージョンの末尾は 
表示されません。バージヨンの確認は、必ず上記の手順で行ってください。 
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